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^ NOTA ^ 

AJuste de la hora y la temperatura 

• Para alternar entre el dia y la temperatura, 
oprima el botdn ST./STP. 

• Quando estes en el mode de ajuste, el 
desplegamiento del dia o la temperatura 
Gambia para ano. 

• Para seleccionar el formate de 12 o de 24 
boras, oprima repetidamente el botdn SPLIT/ 
RESET mientras el reloj esta en el mode de 
ajuste de tiempo. En el formate de 12 boras, 
para las boras despues del mediodia aparece 
el rdtulo Pm, y en el formate de 24 boras 
aparece el rdtulo 2SH. 

• El ano puede fijarse de 1985 a 2029. 

• Para lograr las lecturas de temperatura mas 
precisas, mantenga el reloj alejado de 
superficies calientes. 

• Mientras que estes en el modo de ajuste de 
tiempo/temperatura, si no presiones ningun 
botdn durante 2 minutes, el reloj quelve al 
modo te tiempo. 

Ajuste de la Alarma 

• En la bora fijada del tiempo, la alarma suena 
por aproximadamente 20 segundos. Oprima 
qualquier botdn para silenciar la alarma. 

Ajuste de la hora doble 

Oprima repetidamente el botdn SPLIT/RESET 

para seleccionar el formate de tiempo de 12 o 

24 boras. 

Empleo de los modos de temporizador 
y de cronometro 

• Estando en el modo de ajuste, para alternar 
entre cuenta normal del tiempo y cuenta 
repetida, oprima el botdn SPLIT/RESET. La 
cuenta normal se inicia a partir de la bora 
fijada por el usuario, y se efectua la cuenta 
regresiva basta llegar a cero. La cuenta 
repetida se inicia a partir de la bora fijada por 
el usuario, se efectua la cuenta regresiva 
basta llegar a cero, y luego se repite la 
secuencia de la cuenta regresiva. En el modo 
de cuenta repetida, en la pantalla aparece el 


Le agradecemos la compra del reloj termdmetro 
RadioSback. Funciona como reloj con doble 
guardacidn de tiempo, alarma, regulador de 
tiempo, crondmetro y termdmetro. 


FUNCIONAMIENTO 

Desprenda la pelicula protectora de la pantalla 
antes de utillzar la unidad. Para ver la pantalla 
en la oscuridad, oprima el botdn SPLIT/RESET 
[DIVIDIR/REINICIAR]. La luz posterior se 
enciende durante tres segundos 
aproximadamente. 

Ajuste de la hora y la 

TEMPERATURA 

1. Oprima repetidamente el 
botdn MODE [MODO] 

basta que aparezcan la 
bora, el dia y la fecba. C<' 

2. Oprima el botdn 
ADJUST [AJUSTARj. En seguida destellan 
los digitos de los segundos. 

3. Oprima el botdn ST/STP para fijar los 
segundos a cero. 

4. Oprima repetidamente el botdn MODE para 
fijar la bora, los minutos, el ano, el mes, el dia 
y la temperatura (Celsius contra Farenbeit). 
Para cambiar los segundos al valor 
deseado, oprima repetidamente o mantenga 
apretado el botdn ST./STP. 

5. Para confirmar oprima el botdn MODE. 

6. Para fijar la bora, los minutos, el ano, el mes, 
la fecba y la temperatura (Celsius o 
Fabrenbeit), repita los pasos 3 y 4. Of' 

7. Despues de terminar de ajustar la bora, 
oprima el botdn ADJUST. 
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Ajuste de la alarma 

La alarma puede ajustarse para sonar a una bora 
prefijada, ya sea diariamente, o en una fecba 
determinada. Si no se oprime ningun botdn en 
menos de 2 minutos, el reloj vuelve al modo 
alarma de la bora. 


1 . Oprima repetidamente el 
botdn MODE basta que 
aparezca el rdtulo RL 

[ALARMA]. 

2. Para encender o apagar 
la alarma o la serial sonora de las boras, 
oprima repetidamente el botdn SPLIT/ 
RESET. Para la alarma aparece el simbolo 

, y para la serial sonora de las boras 
aparece el simbolo 4 - Cuando esta puesta 
la senal sonora de las boras, cada bora el 
reloj da la bora con dos pitidos. 

3. Oprima el botdn ADJUST [AJUSTAR]. 

En seguida destella la bora de la alarma. 

4. Para ajustar la bora de la alarma, oprima 
repetidamente o mantenga apretado el 
botdn ST./STP 



5. Para confirmar oprima el botdn MODE. 

6. Para ajustar los minutos de la alarma, 
oprima repetidamente o mantenga apretado 
el botdn ST./STP. 

7. Para prefijar la fecba deseado para la 
alarma, repite pasos 5 y 6. 

8. Despues de terminar de ajustar la alarma, 
oprima el botdn ADJUST. La alarma suena 
durante 20 segundos aproximadamente a la 
bora fijada. ty 

Ajuste de la hora doble 

Esta caracteristica permits ver la bora de una 
Ciudad situada en otra zona boraria. La bora 
mostrada en la parte superior de la pantalla esla 
bora local presente; la bora mostrada en la parte 
inferior de la pantalla es la bora doble. Si no se 
oprime ningun botdn en menos de 2 minutos, el 
reloj vuelve al modo de la bora doble. 

1 . Oprima repetidamente el 
botdn MODE basta que 
aparezca el rdtulo DT 

[HORA DOBLE]. 

2. Oprima el botdn 
ADJUST. En seguida destellan los digitos de 
la bora. 

3. Para ajustar la bora, oprima repetidamente 
0 mantenga apretado el botdn ST./STP. 

4. Para confirmar oprima el botdn MODE. 

5. Para ajustar los minutos, repita los pasos 
3y4. 

6. Despues de terminar de ajustar la bora, 
oprima el botdn ADJUST. 

Empleo de los modos de 

TEMPORIZADOR Y DE 
CRONOMETRO 

En modo de temporizador 

La funcidn de temporizador permite fijar una 
bora a partir de la cual iniciar la cuenta regresiva 
(basta 23 boras, 59 minutos, 59 segundos). 

Si no se oprime ningun botdn en menos de 
2 minutos , el reloj vuelve al modo de 
temporizador. 

1 . Oprima repetidamente el 
botdn MODE [MODO] 
basta que aparezca el 
rdtulo T'R 

[TEMPORIZADOR]. 

2. Oprima el botdn ADJUST. En seguida 
destellan los digitos de la bora. 

3. Para cambiar los digitos seleccionados al 
valor deseado, oprima repetidamente el 
botdn ST./STP. 

4. Para ajustar los minutos y los segundos, 
oprima repetidamente el botdn MODE, ty 




J IMPORTANTE > 

Si aparece un icono al final del parrafo, dirijase al cuadro de esa pagina con el icono 
correspondiente para encontrar la informacidn pertinente. 

ty — Nota 


© 2003 RadioShack Corporation. 

Todos los derechos reservados. 

RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales 
empieadas por RadioShack Corporation. 



^ NOTA 

’ Cuando usted divide la cuenta de tiempo del 
cronometro, la hora en que oprime el boton 
SPLIT/RESET permanece en la pantalla. 

El cronometro continua contando el tiempo 
internamente. Si desea ver la cuenta 
progresiva presente del tiempo, oprima el 
boton SPLIT/RESET. 

’ El rotulo u H mostrado en la parte superior 
de la pantalla representa las boras del 
cronometro. 


O' NOTAS ACERCA DE 
LAS PILAS O' 

• Deseche las pilas viejas con prontitud y de 
manera adecuada. 

• No queme ni entierre las pilas. 

• Solamente utilice una pila nueva del tamano 
requerido y del tipo recomendado. 

• Si no tiene pensado utilizar el reloj durante 
varias semanas, retire la pila. Las pilas 
pueden despedir compuestos quimicos 
capaces de danar componentes 
electronicos. 

• Al cambiar la pila se reinicia el reloj. 

• Mantenga las pilas tipo boton fuera del 
alcance de los nines. La deglucion de una 
pila tipo boton puede causar la muerte. 


5. Para salir oprima el boton ADJUST. 

6. Para iniciar la cuenta de tiempo del 
temporizador, oprima el boton ST./STP. 
Para detener el temporizador, oprima de 
nuevo el boton ST./STP. 

7. Para reiniciar el temporizador con el 
tiempo fijado por usted, oprima el boton 
SPLIT/RESET despues de detener el 
temporizador. 


CAMBIO DE LA PILA 

El reloj viene con una pila CR2032 como fuente 
de energla.Puedes Haver su reloj a una tienda 
RadioShack para cambiar las pilas. 0/” 

1 . Con un destornillador Philips retire los 
cuatro tornillos de la parte posterior del reloj. 
Despues retire la tapa. 

2. Retire la hoja de material aislante de la pila. 


En modo de cronometro 

La funcion de cronometro permite contar 
progresivamente el tiempo hasta 23 boras, 

59 minutos, 59 segundos. 

1 . Oprima repetidamente el 
boton MODE hasta que 
aparezca el rotulo 5T. 

2. Para iniciar la cuenta de 
tiempo del cronometro, 
oprima el boton ST./STP. Para detenerlo, 
oprima de nuevo el boton ST./STP. El tiempo 
transcurrido aparece en la pantalla. 

3. Para dividir la cuenta de tiempo del 
cronometro, oprima el boton 
SPLIT/RESET mientras este funcionando el 
cronometro. 0/” 

4. Para reiniciar el cronometro, oprima el 
boton ST./STP. Despues oprima el boton 

SPLIT/RESET. 

CUIDADO DE LA 
UNIDAD 

Mantenga seco el reloj; si se moja, sequelo de 
inmediato. Utilice y guarde el reloj solamente en 
entornos con temperatura normal. Maneje con 
cuidado el reloj; no lo deje caer. Mantenga el reloj 
alejado del polvo y la suciedad, y limpielo 
ocasionalmente con un trozo limpio de tela para 
mantener su aspecto nuevo. 
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3. Con un objeto puntiagudo remueva la placa 
de la pila y retire la pila vieja. 


4. Con el reloj boca abajo, coloque una nueva 
pila en el compartimiento con el lado positive 
(+) hacia arriba. 



Battery Lock 


5. Vuelva a colocar la placa de la pila y la hoja 
de material aislante. 

6. Asegure la tapa posterior con los tornillos. 

ESPECIFICACIONES 

Fuente de energia 1 x CR2032 (viene incluida) 


Duracion de la pila 2 anos aprox. 

Resistencia al agua tOO M 

Intervale del termometro t5.8°F a t58°F 

-9°C a 70°C 

Resolucion del termometro t°F (t°C) 

Precision del termometro: 

32°F a 1 04°F (0°C a 40°C) ±2°F (1 °C) 

Otro Intervale ±4°F(2°C) 


Estas especificaciones son estandar; pueden 
variar en ciertas unidades. Las especificaciones 
estan sujetas a cambios y mejoras sin previo 
aviso. 


Garantia limitada de un aho 

Este producto esta garantizado por RadioShack contra defectos de fabricacion en el material y mane de obra bajo 
condiciones normales de use durante un aho a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa 
RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUi ESTABLECIDO, 
RadioShack NO OFRECE GARANTIAS EXPLICITAS Y LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LA GARANTIA DE 
QUE EL PRODUCTO PODRA SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPEClPICO, TIENEN 
UNA DURACION LIMITADA AL PERlODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS LIMITADAS AQUi EXPUESTAS POR 
ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUi ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRA RESPONSABILIDAD NI OBLIGACION 
ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, 
PERDIDAS O DANOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACION DEL PRODUCTO O 
RESULTANTES DE UNA VIOLACION DE ESTA GARANTIA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DANOS 
CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DANOS 
INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE 
LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS. 

Algunos estados no permiten limitantes a la duracion de una garantia implicita ni la exclusion o limitacidn de los danos 
incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las llmitaciones o exclusiones mencionadas mas arriba puedan 
no ser de aplicacion. En caso de defecto del producto durante el periodo de garantia, lleve el producto y el recibo de 
compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo 
contrario, RadioShack a su opcion: (a) corregira el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y 
mano de obra; (b) reemplazara el producto por otro igual o de caracteristicas simllares; o (c) reembolsara el precio de 
compra. Todos los productos y componentes reemplazados, asi como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a 
ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo 
el servicio de garantia. Los componentes y productos reparados o reemplazados estan garantizados por el periodo 
remanente de la garantia original. La reparacion o sustitucion del producto no seran gratultas despues de la expiraclon del 
periodo de garantia. 

Esta garantia no cubre: (a) danos o averias causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso 
anormal o impropio, falta de atenclon a las instrucciones, instalacion o mantenimlento impropio, alteracldn, caida de rayos 
u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; 
(c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) danos a la apariencia; (e) costos de transporte, envio o seguro; o (f) costos 
de recogida, instalacion, servicio de ajuste o reinstalacion. Esta garantia le otorga derechos legales especificos, si bien 
tambien puede tener otros derechos que varian de un estado a otro. La traduccion al espanol se provee solamente para su 
conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en ingles y en espanol, prevalecera la version en ingles. 

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102 
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